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LES ROSES. 
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ROSA MYRIACANTHA 

R. caljcum tubis globos is glabris, laciniis foliolisque glancluloso- 
pilosis, caule erecto , aculéis confertis rectis. D C. sjn. p. 331 . 
Idem , Fl. franc. éd. 3 , n° 36 g 8 . Desv. Journ. Bot. , sept. i 8 i 3 , 
var. a. Nouv. Duham. vol. 7, p. 21. Thy. Prod. p. 44 * 

R. Spinosissima. Gouan , Fl. Monsp. 207. Lois. Fl. GalL 
294, n° 6, var. p. 

An R. Parvifolia? Pall. FL Ross. 62. 

LE ROSIER A MILLE ÉPINES. 

DESCRIPTION. 

C’est M. De Candolle qui, le premier a publié le Rosier 
doíit nous donnons la figure. C est pourquoi nous avons cru 
devoir nous contenter de reproduire ici le texte de la descrip- 
tion qu’en a donnée le savant professeur dans sa Flore francaise. 
Seulement, nous y ajouterons quelques observations. 

cc Ce Rosier, qui m’a été envoyé sous le nom de Rosa spino- 
cc sissima, convient en effet á la phrase spécifique de Linné, 
cc mais nullement á sa synonymie et aux descriptions des au- 
cc teurs subséquents; il difiere de Tespéce precedente (R. pim- 
cc pinellifolia) par ses aiguillons de moitié plus longs et plus 
cc nombreux, par ses branches roides, droites qui émettent 
cc latéralement des rameaux courts, feuillés et unidores; par 
cc ses folióles de moitié plus petites; par ses pédicelles hérissés 
cc d’aiguillons et de poils glanduleux; par ses fleurs dont le 
cc diamétre ne dépasse pas deux centimétres; enfin, par les 

























































































































































